Das Henry'sche Gresetz der Grasabsorption.                     433
die Giiltigkeit des Henry'schen Gesetzes, p ist der Druck in Millimeter Hg, B das unter diesern Druck jeweilig absorbirte Gasvolumen. Die Temperatur war in alien Fallen gieich.
Versuche von Sims fiir die Absorption von schwefliger Saure in Wasser ergaben eine mit wachsendem Druck allmablich eintretende Abnahme des absorbirten Volumens. Das Gewicht wuchs also lang-samer als dein Drucke entsprach. Gleiches fanden Andere fiir die Absorption von Ammoniak1). Nennt man Gr die absorbirte Masse, so war
fiir schweflige Saure: p =   0,05      0,1      0,2      0,3      0,4     "0,5      1,0      1,3    m Hg
—• —   0,30      0,27    0,25    0,24    0,24    0,24    0,23    0,23
fiir Ammoniak: p =   0,06       0,1       0,2      0,3      0,4      0,5      0,7 m Hg
ri
— =    2,0        1,6      1,2      1,0      0,9    0,8      0,7
f =    1,0        1,4      1,5      1,9      2,0                        „    „
/~i
—  =   0,6      0,5      0,5      0,5      0,5
Namentlich bei Ammoniak ist hiernach von einer Gultigkeit des Henry'schen Gesetzes kaum noch zu sprechen, denn statt constant zu
bleiben, fallt bier die Verhaltnisszahl — von 0,06 bis 2,0 m Hg Druck
auf ein Viertel seines Anfangsbetrages. Nach alien Yersuchsreihen nimmt die Abweichung vom Henry'schen Gesetz mit wachsendem Drucke ab, sie ist am starksten bei geringen Drucken.
Bei Absorption in festen Korpern linden die Abweichungen vom Henry'schen Gesetz im umgekehrten Sinne statt, wie bei der Absorption in Fliissigkeiten, indem das absorbirte Gasvolumen mit wachsendem Druck steigt, statt zu fallen. Herr Chappuis2) hat die Absorption von Kohlensaure in Pfaffenhut - Holzkohle untersucht unter 63 von 1,13 mm Hg bis 763,38 mm Hg steigenden Drucken. Die Zu-nahme des absorbirten Gasquantums geht stetig vor sich und steigt von 10,5 bis 1165,7, also bis zu mehr als dem hundertfachen Betrage. Die Zunahme geht erst sehr rasch vor sich, und dann immer lang-samer. So war:
*) Winkelmann's Encyklopadie der Physik, Bd. 1, S. 376. 2) Wiedem. Ann., Bd. 12, S. 171. Weinstein, Thermodynamik.   II.                                               23 den Druck einer Atmospbare reducirte Gasvolumen, welches von einer Volumen-einheit der Flussigkeit oder der festen Substanz unter dem Druck einer Atmospbare absorbirt wird, den Absorptionscoefficienten. IIerr Ostwald1) bezeichnet noch als Loslichkeit eines Gases ,,das Verhaltniss des bei irgend einem Druck und irgend einer Temperatur
